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Stadtverkehr Freudenstadt 
Stadthaus - ZOB - Krankenhaus - ZOB 




g 


Katz GmbH & Co.KG, Robert-Biirkle-Str. 14+16, 72250 Freudenstadt, Tei.: 07441/9199-0 


Montag - Freitag 


Fahrt 

FDS Marktplatz Stadthaus 

1601 

1603 

1605 

1607 

1609 

1611 









8.05 

10.05 

12.05 

14.05 

16.05 

18.05 









- ZOB Steig 1 

8.10 

10.10 

12.10 

14.10 

16.10 

18.10 









- Aldi Sud 

8.12 

10.12 

12.12 

14.12 

16.12 

18.12 









- AOK 

8.13 

10.13 

12.13 

14.13 

16.13 

18.13 









- Oberlinweg 

8.14 

10.14 

12.14 

14.14 

16.14 

18.14 









- Am Kohlstatter Hardt 

8.15 

10.15 

12.15 

14.15 

16.15 

18.15 









- Krankenhaus 

8.18 

10.18 

12.18 

14.18 

16.18 

18.18 









- Helene-Frey-Weg 

8.19 

10.19 

12.19 

14.19 

16.19 

18.19 









- Jagerhof 

8.20 

10.20 

12.20 

14.20 

16.20 

18.20 









- Marktplatz Post 

8.23 

10.23 

12.23 

14.23 

16.23 

18.23 









- ZOB Steig 1 

8.30 

10.30 

12.30 

14.30 

16.30 

18.30 










24./31.12. Freizeitverkehr wie Sa. bis 15.40 h Fahrtbeginn 



